ANTONINA z BENOWSKICH 


LIYSAKOWSK 


Obywatelka Miasta Krakowa 


przeżywszy lat 34, po krótkiej a dolegliwej chorobie, 
opatrzona ss. Sakramentami rozstała się z tym swiatem. 
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W żalu pogrążony mąż wraz z pięciorgiem dzieci zaprasza krewnych i przyjaciół na wypro- 
wadzenie zwłok z domu pod Nrem. 81/76 przy ulicy Długiej w prost na Cmentarz w Niedzielę d. 7 


Sierpnia o godzinie 4 popołudniu. 


W Drukarni Władysława Jaworskiego. 


